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NOTA SOBRE EL DOLICHURUS LAEVIS SMITH EN EL MUSEO BRITANICO 


(Hym. Ampulicidae). 


Con la idea de revisar las especies neotropicales de Dolichurus, limitadas según Bohart y Menke 
(1976) a D. cearensis, Ducke, 1910 y D. laevis, Smith, 1873, ambas de Brasil, es que solicitamos 
algunos tipos depositados en el Museo Británico de Historia Natural de Londres. 

Gracias a la colaboración de Michael Day y Colin Vardi nos fueron remitidos dos ejemplares corres- 
pondientes a los tipos sobre los que Smith (1873) hiciera la descripción de Dolichurus laevis: 


Se trata de dos hembras de Brasil, ambas con etiquetas de Smith que dice ““Dolichurus laevis Smith” 
una de ellas lleva una etiqueta que dice “Typus” y otra ““Ega””; el otro ejemplar tiene también otras 
dos etiquetas en una dice “St. Paul” y en la otra “Cotipo”. 

Smith describe la especie sobre el ejemplar marcado como tipo de Ega, mencionando que las dife- 
rencias con el otro ejemplar son mínimas. 

Siendo necesario designar un Lectotipo es que se seleccionó el ejemplar de St. Paul que está com- 
pleto, mientras que al de Ega le faltan las antenas y los dos tarsos anteriores, designándolo a este úl- 


timo como Paralectotipo. 
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